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Wer die Entwicklung der Immun-Diagnostik 
studiert, trifft immer wieder auf einen Namen. 



Ist es Zufall, daß der erste 
Nobelpreisträger für Medizin und 
das modernste Analysen-System 
der tmmun-Chemie den gleichen 
Namen tragen? Dieser Name 
begleitet die Immunologie von ihren 
Anfängen bis zu ihrer heutigen 
Entwicklung. 

Er steht für richtungweisende 
Pionierleistungen wie den Nephelo- 
meter-Analyzer genauso wie für 
das konsequente Weiterentwickeln 
von Reagenzien und Verfahren. 

Er hat im großen Labor einen 
genauso guten Klang wie im 


kleinen Labor einer Arztpraxis oder 
irn Bereilsehaflsraum des Notfall- 
arztes. Er umfaßt eines der umfang¬ 
reichsten Geräte- und Reagenzien- 
programme, das für die Immun- 
Diagnostik heute zur Verfügung 
steht. Behring. Der Name verpflichtet. 
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